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Telangana 


വാല്യം 1 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


20th Agrahayana 1934 
1934 അഗ്രഹായനം 20 


PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി3 / 3524/ 2012. 

- 2012 നവംബർ 8. 
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ലിംപ് ഫിറ്റിംഗ്സ് 
സെന്റർ തുടങ്ങുന്നതിലേക്കായി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതി 
നായി അവ വിതരണം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 4,00,000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 800 + 12 .5 % വാറ്റ്. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 400 + 12.5 % വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 12 -12 - 2012 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 12- 2012 വൈകിട്ട് 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 12 -2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 12 -2012 
രാവിലെ 11 മണി. 


നിബന്ധനകൾ 


ബി ടൈപ്പ് ഓക്സിജൻ 
സിലിണ്ടറുകൾ 

ഏകദേശം 700 എണ്ണം. 
എ ടൈപ്പ് ഓക്സിജൻ 
-- സിലിണ്ടറുകൾ 

- ഏകദേശം 60 എണ്ണം. 
ന്റെട്ഓക്സൈഡ് 
തിയേറ്റർ ടൈപ്പ് 
സിലിണ്ടറുകൾ 

ഏകദേശം 25 എണ്ണം. 
കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് 
തിയേറ്റർ ടൈപ്പ് 
സിലിണ്ടറുകൾ 

ഏകദേശം 20 എണ്ണം. 


ഓരോ ദർഘാ സി നോടും കൂടി ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന 
- തുകയുടെ 1 %- ൽ കുറയാത്ത സംഖ്യയുടെ ഡിമാന്റ് 

ഡാഫ്റ്റ് ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ 
എടു ത്തതും നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഗ്രിമെന്റും 

അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
2 . ഗുണനിലവാരം ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം വിതരണം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം മൊത്തം 
തുകയുടെ 5 % - ൽ കുറയാത്ത സംഖ്യ സെക രിറ്റി 

ആയി നൽകേണ്ടതാണ്. 
4 . ശരിയായ രൂപത്തിൽ അല്ലാത്തതും വൈകി കിട്ടുന്നതുമായ 
ദർ ഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
5 . ഉപക ര ണ ങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും കൂടു തൽ വിവര ങ്ങളും 
ഓഫീസിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്ന 

താണ്. 
6 . - ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാര ണവും കൂടാതെ 

റദ്ദാക്കുന്നതിനും, നീട്ടിവക്കുന്നതിനും, നിരാകരിക്കു 
ന്നതിനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ടെണ്ടർ ഫോറം 13 - 12 - 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതും, 14 - 12 - 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടറുകൾ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിക്ക് ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടു 
ത്തിയിരിക്കുന്നവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


ജില്ലാ ആശുപത്രി, 

- ( ഒപ്പ്) 

തൃശ്ശൂർ. 
സൂപ്രണ്ട്. 

TENDER / AUCTION NOTICE 
No. S/4635/2012. 

| 19th October 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of Medical 
Gases to the Government General Hospital, Kozhikode for 
the period from 1 -1 - 2013 to 31 - 12 - 2013 . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S/ 4635/ 2012 . 

Total Cost - 1,15 ,250 
EMD - 1 % 
Price of tender + ST Cash only /Money Order 
400 + 5 % Tax . 

Date and time of closing of sale of tender forms, 
13-12 -2012, 3 p . m . 

Date and time for the receipt of tender 
14- 12 - 2012 , 12 Noon . 

- Date and time for opening of tender - 14 -12- 2012 , 
2 p . m . 

Date upto which rates are to be firm — One year from 
the date of finalize the tender. 

Address of Office from which tender forms are to be 
attained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Government General Hospital, Kozhikode . 


അടങ്കൽതുക - 1,15,250 . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 400 + 5 % ടാക്സസ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ അടച്ച് അപേക്ഷ 
നൽകിയാൽ ടെണ്ടർ ഫോറം ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കു 
ന്നതാണ്. അടച്ച തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു 
നൽകുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് 
സിലിണ്ടറുകൾ റീഫിൽ ചെയ്ത് വിതരണം ചേയ്യുന്നതിനുള്ള 
ടെണ്ടർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും, സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്- 32 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
തരേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം - 50 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വെക്കേണ്ടതുമാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 
1. ഫോണിലൂടെ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടാൽ ആശു പത്രിയിൽ 
ഓക്സിജൻ, നൈട്സൈഡ്, കാർബൺഡൈ 
ഓക്സൈഡ് വിത ര ണ ത്തിന് തടസ്സം നേരിടാത്ത 
രീതിയിൽ സിലിണ്ടറുകൾ ആശുപത്രിയിൽനിന്നും 
കൊണ്ടുപോയി റീഫിൽ ചെയ്ത്കൃത്യമായി സ്റ്റോറിൽ 
വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
2. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ലൈസൻസ്, സെയിൽസ്മാക്സസ്, 
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അറ്റസ്റ്റ് 
ചെയ്ത പകർപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
3. ഓരോയിനം സിലി ണ്ട റിനും പ്രത്യേകം നിരക്ക് 
- നികുതിയടക്കം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 

ചാർജ്ജ് പ്രത്യേകം നൽകുന്നതല്ല . 
4. ആകെ തുകയുടെ 1 % വരുന്ന സംഖ്യക്ക് ആശുപത്രി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡി. ഡി. എടുത്ത് നിരതദ്രവ്യമായി 

ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
5. ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുവാനും, തിരസ്കരിക്കുവാനുമുള്ള 

പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
6. ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചു ക ഴി ഞഞ്ഞാ ൽ ആകെ തുകയുടെ 

5 % വരുന്ന സംഖ്യക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ 
മാറാ വുന്ന ഡി . ഡി . എടുത്ത് സെക രിറ്റി 

ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. 
7. ടെണ്ടറിനെ സംബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിസമയ ങ്ങ ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
1 - 1 - 2013 മുതൽ 31 - 12 - 2013 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് 
ആവശ്യമായിവരുന്ന താഴെ പറയുന്ന സിലിണ്ടറുകൾ റീഫിൽ 
ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Government General Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
| Superintendent. 


